FICHADEJOGO Aovivo 
Posse de Bola Chutestago), 
2940 71% (0702 12(1) 


INDEPENDIENTE 
[E Rodrigo Rey 

Ma Felipe Loyola 45 
[2 Marco Pellegrino 


E Kevin Lomónaco 


[E Adrián Sporle 
44 [2] Santiago Montiel 37 
23 E iván Marcone ss 
17 EZ Lucas González ss 


21 [EE] David Martinez 


9 E Gabriel Ávalos m 
24 EE santiago López Wz 
RESERVAS 
11 juga Federico 6a 

= Mancuello 
32 [EE Alexis Canelo 7 
27 [ZE Diego Tarzia 07 sos 


TREINADORES 
EZ Jullo vaccari 


MELHOR 
EM 
CAMPO 


bw 


CLASSIFICAÇÕES DOS JOGADORES 


INDEPENDIENTE 


B Rodrigo Rey 
69 


a 


Felipe Loyola 
69 


Marco Pellegrino 
69 


Kevin Lomónaco 
690 


Adrián Spúrle 
gw 


ANT santiago Montiel 
sr 


Iván Marcone 
690 


Lucas González 
54 


David Martínez 
690 


Gabriel Ávalos 
öm 


do 
® $ 


RESERVAS 


Santiago López 
5] 


Federico Mancuello 
26 


Alexis Canelo 
620 
Diego Tarzia 
os 


Escanteios. Expected Goals 
0027 0.230 0.56 

RIVERPLATE 

1 EZ Franco Armani 

16 EE Fabricio Bustos Wss 

17 [Ea] Paulo Díaz w 

33 2 Germán Pezzella ar 

24 E Marcos Acuña ows 


5 [E Matías Kranevitter Y 30 


8 E Maximiliano Meza se 
19 [EE claudio Echeverri Y se 
4 E Nicolas Fonseca se 


31 EE Santiago Simón 


9 E Migue Borja 


10 ES Manuel Lanzíni se re 


30 paga Franco s 
m= Mastantuono 


11 EE) Facundo Colidio 30 


EZ Marcelo Gallardo 


Æ MARCOS ACUÑA 


DEFENSOR - RIVER PLATE 


RIVERPLATE 


2 Fabricio Bustos 


Paulo Díaz 
ne 


Germán Pezzella 


Franco Armani 
Os 


Marcos Acuña 


9 Matias Kranevitter 
y e 
Maximiliano Meza 


¡Ba 


A Claudio Echeverri 


2 Santiago Simón 
a e 


2 


RESERVAS 


BA Manuel Lanzini 
A Franco Mastantuono 
Hp 

a Facundo Colidio 


Nicolas Fonseca 


Miguel Borja 


os 


veras 
ESTATÍSTICAS JOGADOR 

INDEPENDIENTE RIVER PLATE 
*2 y sen dos CHUTES Miguel Borja 2 ga 

E CHUTES A GOL Paonia D, 4a 

3 fome TOTAL DE DIVIDIDAS Marosacuña È 3 

1 O rapeloyola DIVIDIDAS COM SUCESSO sigues È 1 
a7 fl Maco Pereorno ROUBOS DE BOLA Macosacuña È 3 v 
+ 38 MB nocivo rer TOTAL PASSES Nelas Fonseca FA] 93 a 
*25 He. PASSES CERTOS Noles Fonseca EY 78 a 
aa Rodrigo Rey DEFESAS a 

a Bi repetoyora FALTAS COMETIDAS sucotas onseca E 3 
2 5 [Mg sertano mona FALTAS SOFRIDAS LTE 3 


ESTAVA NO ESTÁDIO? 


Para marcar 
aovi 


jogo como um dos que assistiu 
3 E necessário que seja registado, Faça login 
ou registese, 


LOGIN e 


ESTATÍSTICAS PARTIDA 


POSSEDEBOLA 
29% 
LAMENTOS 

19 v 
IMPEDIMENTOS 

2 E 4 
CHUTESA GOL 

0 1 


71% 


CHUTES 

12 
ia 

o 7 


mem 
- ME s 
PASSES CERTOS 
12 M 
mi 
o> M 9 
TOTAL PASSES 
230 M 
DIVIDIDAS GANHAS 
1 HN 1 
TIROS DE META. 
A 
CHUTES BLOQUEADOS 


> M 3 


473 


552 


13 INN 1 
EXPECTED GOALS 
023 M 0.56 
EXPECTED GOALS ON TARGET 
o 015 
EXPECTED POINTS 
E o 1,59 
EXPECTED GOALS FREE KICKS 
ooa M 003 
EXPECTED GOALS NON PENALTY GOALS 
0.25 MU 0.56 
EXPECTED GOALS SET PLAY 
0:13 MO 02 
EXPECTED GOALS OPENPLAY 
o 0,36 
EXPECTED GOALS CORNERS 
0 012 


COMPETIÇÃO 


Primera División Argentina 2024 


JORNADA 


ÁRBITRO 


ÁRBITRO 


a Yael Falcón Pérez 


ESTÁDIO 


Libertadores de América 


EE Avellaneda 


44000 110x75 1928 


060 


+ Histórico 
Histórico de confrontos 


Time Independiente 
Time River Plate 


+ Histórico Campeonato Argentino 
Independiente 
River Plate 


